


CAFE IRLANDAIS 


INGREDIENTS: 
" 250 9 de lait gloria ou crème 
» 2 sobelet de whisky ou cognac 


" 505 de sucre fin 
» 2 sobelet de nescafé 


Cuire dans le thermomix 3 minutes, 70° , vitesse 3 
ou 4. 


Servir immédiatement 
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